MIARY W CM. DRZWI WEJSCIOWE 



■ 




DRZWI PCV ZEWN^TRZNE WYSOKOSC 213,SZEROKOSC 137 



(z futryn$) 

(PRAWE) - "klamka po lewej stronie" OTWIERANE PRAW/\ R^K/\ DO SRODKA. - prawe wewn^trzne 



DRZWI Z DOMU NA PODWORKO 



1 _ 
DRZWI PCV, WYSOKOSC 202, SZEROKOSC 110cm. (z futryn^) 
(PRAWE) "klamka po lewej stronie" Otwierane do srodka - prawe wewn^trzne 



DRZWI DO GARAZU 



DRZWI PCV WYSOKOSC 209, SZEROKOSC 94 (z futryn^) 
(LEWE) "klamka po prawej stronie" OTWIERANE DO SRODKA - Lewe wewn^trzne 



DRZWI Z KUCHNI DO GARAZU 




DRZWI PCV, WYSOKOSC 199, SZEROKOSC 87cm. 
(LEWE) - "klamka po prawej stronie" OTWIERANE DO SIEBIE - lewe zewn^trzne 




Okno- wysokosc- 120 szerokosc 166 - (podwojne) (uchylne ) (otwierane) dwuskrzydtowe 



